Ứng dụng báo thức Android không có nút báo lại tốt nhất: BarcodeWake so với phần còn lại
Bạn đang tìm ứng dụng báo thức Android không có tùy chọn báo lại? Chúng tôi so sánh các cách tiếp cận chính: giải toán, lắc máy, quét mã vạch, và vì sao BarcodeWake thắng.
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Vấn đề của hầu hết ứng dụng báo thức trên Android
Thị trường ứng dụng báo thức cho Android cực kỳ lớn. Hãy tìm ứng dụng báo thức trên Google Play và bạn sẽ thấy hàng trăm lựa chọn: đồng hồ báo thức đánh thức nhẹ nhàng, báo thức thông minh theo dõi chu kỳ giấc ngủ, báo thức với âm thanh tùy chỉnh, đồng hồ hiển thị rất đẹp trên màn hình khóa. Điểm chung của hầu hết chúng là một nút báo lại, và đó chính là vấn đề.
Nếu bạn đang tìm một ứng dụng báo thức Android không có tùy chọn báo lại, bạn thuộc nhóm thiểu số. Phần lớn người dùng vẫn muốn có nút báo lại. Nhưng những người chủ động muốn loại bỏ nó đều có lý do chính đáng: họ đã thử dựa vào ý chí, đã thử các loại báo thức thông thường, và họ biết rõ nút báo lại chính là kẻ thù của buổi sáng.
Tải BarcodeWake trên Google Play — ứng dụng báo thức Android được xây dựng riêng, không hề có tùy chọn báo lại.
Điều gì khiến một ứng dụng báo thức thực sự chống được thói báo lại
Không phải ứng dụng chống báo lại nào cũng giống nhau. Nhóm ứng dụng này sử dụng vài cách tiếp cận khác nhau:
	Báo thức giải toán — yêu cầu giải một phép tính để tắt chuông. Việc này hoàn toàn có thể làm khi vẫn nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở.
	Báo thức lắc máy — yêu cầu lắc điện thoại. Một lần nữa, có thể làm ngay trên giường và gần như không cần cử động gì nhiều.
	Báo thức chụp ảnh — yêu cầu chụp một bức ảnh khớp với hình đã cài sẵn. Khá hơn, nhưng bức ảnh đăng ký có thể là bất cứ thứ gì gần đó, kể cả một vật trong phòng ngủ.
	Báo thức mã vạch — yêu cầu quét đúng mã vạch đã đăng ký trước. Nếu mã vạch nằm ở phòng khác, bạn buộc phải di chuyển thật sự mới tắt được chuông.

Báo thức mã vạch về bản chất là hiệu quả nhất vì nó bắt buộc bạn phải di chuyển. Bạn không thể nằm trên giường mà quét được mã vạch đặt trong bếp. Khoảng cách chính là tính năng.
BarcodeWake: ứng dụng báo thức Android không báo lại tốt nhất
BarcodeWake: No Cheat Alarm là ứng dụng báo thức mã vạch hàng đầu cho Android. Nó được xây dựng trên một tiền đề duy nhất và rõ ràng: chuông không dừng cho đến khi bạn quét đúng mã vạch mình đã đăng ký. Không có nút báo lại. Không có cách nào lách. Không có tùy chọn bỏ qua.
Những tính năng chính làm nên khác biệt của BarcodeWake:
	Chặn báo lại thực sự — không mẹo lách, không nút bỏ qua, không đường tắt
	Hoàn toàn miễn phí — không thuê bao, không gói freemium
	Không quảng cáo — giao diện gọn gàng, không bị làm phiền
	Hoạt động hoàn toàn ngoại tuyến — không cần kết nối internet
	Không cần tài khoản — tải về là dùng được ngay
	Lưu dữ liệu cục bộ — dữ liệu mã vạch của bạn không bao giờ rời khỏi thiết bị

Cách chọn vị trí đặt mã vạch
Hiệu quả của BarcodeWake phụ thuộc trực tiếp vào nơi bạn đăng ký mã vạch. Nguyên tắc để chọn đúng:
	Phải nằm ở một phòng khác với phòng ngủ, hoặc tối thiểu buộc bạn phải rời khỏi khu vực đang ngủ
	Nên là sản phẩm bạn vốn đã có — bất kỳ món đồ nào có mã vạch tiêu chuẩn đều dùng được. Kem đánh răng, dầu gội, hộp ngũ cốc, lọ cà phê, hũ thực phẩm bổ sung, sách, chai nước tẩy rửa.
	Lý tưởng nhất là khớp với thói quen buổi sáng của bạn — đặt mã vạch ở điểm đến đầu tiên trong buổi sáng (máy pha cà phê, bồn rửa mặt) sẽ biến việc tắt chuông thành hành động đầu tiên trong chuỗi thói quen của bạn

So sánh các ứng dụng báo thức Android không có báo lại
Dưới đây là vị trí của BarcodeWake so với từng nhóm cách tiếp cận:
	So với báo thức giải toán: Phép tính có thể giải ngay trên giường. Mã vạch buộc bạn rời khỏi phòng. BarcodeWake thắng về hiệu quả.
	So với báo thức lắc máy: Lắc điện thoại trên giường làm mất hết ý nghĩa. BarcodeWake thắng về mức độ vận động thực sự đòi hỏi.
	So với báo thức chụp ảnh: Ảnh có thể được đăng ký ngay trong phòng ngủ. BarcodeWake thắng nếu mã vạch được đặt đúng chỗ.
	So với báo thức thường, không có thử thách nào: Không có gì để so. BarcodeWake vượt trội hoàn toàn.

Ai nên dùng BarcodeWake
BarcodeWake là lựa chọn phù hợp cho:
	Bất kỳ ai từng thất bại với báo thức thường hoặc báo thức có thử thách nhẹ
	Những người phải dậy đúng giờ vì công việc, việc học hay các cam kết khác
	Những người muốn xây dựng thói quen buổi sáng ổn định nhờ một tác nhân kích hoạt mang tính thể chất
	Người dùng Android muốn một báo thức không báo lại, miễn phí, không quảng cáo và chạy ngoại tuyến

Nếu bạn muốn một ứng dụng báo thức Android không có tùy chọn báo lại mà thực sự không thể gian lận được, BarcodeWake chính là câu trả lời dứt khoát. Tải BarcodeWake miễn phí trên Google Play và đặt báo thức mã vạch đầu tiên ngay tối nay.
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